
ALTAR • Mod. MR15 E. Lun^hezza d'onda in melri: 13-27; 27-55 ; 55-170; 180-580. Media frequenza 467 kc/s. Tensione 1° elellroli- 

lico 315 voll, al 2° eletlrolilico 257. Potenza duscila 4,5 watt. 


